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fill. SeBh Oculorum duorum CatamBa ajfeBorum. 
Eptftola Domini ad Samuelem 

Molyneux Jrmlgerum^ Serenljjimo (Brlnctft 
Wallix 4. SecrettSy % S. S. 

'lOhames Wright^ fenex milefque emeritus, fuffuff- 
I one feu Cataradi utriufque oculi laborans, vifu 
tandem oranino privatus eft. Curse fe commifit Domi- 
ni Caywmd:, Oculift^ Tiublinienfis^ qui acu pundcria^ 
oculum utrumqueperforavit ad Cryftallinum e fede fui^ 
deprimendum. Operatione vero in oculo dextro minus 
feliciter fuccedente,. finiftri ufum folummodo recupera- 
vit* Faucis menfibus poft operationem peradam, in 
hofpitium regale militum emeritorum prope T>ubH^ 
mum receptuseft, ubi per annos odo vel novem manflt, 
6C5 per totum iftud tempus^ vifus aciem fatis acutam ha- 
buit, adeo per urbem folus ambularet^Sc fodalium facies 
diftinguere pofTet. Mortuus eft tandem $ ^ die Aprilis 
1722. fufFocatus per cafei morfulum hserentem in gula, 
quam adeo ardam liabuit, ut eundem mortis aditum 
paucis abhinc annis bis aegre evaferit. Oculi ejus, e era- 
nio exempti, miffi funt per Nofocomii Chirurgum ad D. 
Thomam Molyneux Medicinae Dodorem, Collegii 
Med. Regalis ini^i^fr^i^s Socium,5c in Academia 2)^^- 
linienji Medicinse ProfelTorem. In ^dibus ejus cultro 
Anatomico aperti funt, per Oculiftam fupradidum, me- 
que, ut intereflem operationi, accerfere dignatus eft. In 
ocuio finiftro (cujus aciem recuperatam fuiffe fupra 
notavimus) fubiat^ cornel cum portione tunic^B fclero- 
ticae, ne vel minimum invenimus rudimentum pelliculse 
in aqueo humore fluduantis, aut limbo iridis adnat^^ 

ficut 
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ficut fe obfervafTe {cx^itWolhotifius. Quod vero multa 
unagis mirandum eft, nuil.-e prorfus reliquise inventas 
funt humoris Cryftallini, cujus opacitati morbum ad- 
fcribit Dodor Brijfpem. Humor Vitreus, quoad fitum 
& coniiftentiam, nihil prasternaturale oculis noftris ex- 
hibuit ; tunica choroidea & retina fufei coloris erant 
tarn intus quam extra^ In oculo dextro eadem omnia 
obfervavimus, nullum nempe pellicula aut Cryftaliini 
rudimentum occurrebat. Tunica cornea rugofa erat 6c 
fiaccida, quod aqueus humor per punduram extravafatus, 
numquam renovatus fit:adeoque iftiusoculi ufum ami- 
fit penitus. Cryftaliini vero defectum quod attinet, 
res eft prorfus inaudita, neque ab uUo Anatomico, quan- 
tum fcio, defuifle obfervatus eft, vel leviter fufpedus, 
Miiitem hunc Cryftallinum habuiffe in utroque oculo 
ante operationem, nullus dubito ^ cum vero acu a fede 
fua detrufus eft, ligamentis ciliaribus vafifque, quibus 
nutrimentum haufit, penitus difruptis, eum fenfim 
contabuilTe credo, tandemque in auras diflipatum fuiffe. 
Summopere vellem hanc rem experimento fepius ite- 
rato confirmatam elTe : fufpicor enim idem femper eve- 
nire ftato tempore poft depreffum Cryftallinum. 

Hoc certo conftat €x hac hiftoria, hominem nempe 
abfque Cryftallino videre poffe, contra opinionem fVol- 
houfii Oculiftae Tarijienjfis^ eique arnplius confirmatur 
fententia D. Dodoris Brijfei de Catarada, quera con-» 
fulas qua^fo fuper hac re* 
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